型 式 

R-Z370 

種 類 

m 凍冷蔵庫 


36巳 L 


冷蔵室 

221L 

定巧内容積 

野菜室 

73L<43L > 


冷凍室 

71 し < 46 し〉 

かおサ法 

幅 59 OmmX 奥な 625 mm (ハンドル含ます）X高さ1,798 mm 

定巧電圧 

100V 

定巧周波数 

已 0/60HZ 共庙 

電動機の定巧 
消費電力 

107W 

電熱装置の定 
巧消費電力 

159W (霜取り時） 

巧 間 

消費電力量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベル I こ表示してあります。 

質 量 

68kg 


部品 


局ち方'わるん棚…1 

ラすいん棚 . 2 

たためるん棚……1 

固定棚 . 1 

チルド クース ……1 


野菜クース 


卵スタンド . 1 

ポクリトあ JiH 础あ下)…各1 
高さなわるポク‘ソト狂)…2 
ダブルポクリト(ち)狂)…各1 
給水タンク . 1 



スライドクース . 

アイススコツプ . 1 


下段 クース • 


• r 定巧巧容積」は、日本工業規格レに csso 1 ) 1こ基づき、庫内部品のラち)をやす機能Iこ影響巧なく、工具無しにはすせる 
棚やクース菁を、はす’した状態で算出したものです。 r 定格内容積」Iこは、 r 食品収納スペース」と r 冷気循環スペース」を 
己かます。 

• < 〉巧は、 r 食品収納スペースの目ま」です。引き出し式貯蔵室埋そ菜室、冷凍室）の場合、「定格内容積」と併だ「食品収納 
スペースの目安」を表示しています。 

雜霜取りは1曰1〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


を蔵庫の消費電力量について 


■年間消費電力量は、 JIS C 9801 (2006 を 版） でミ央め己れた測定ちまと計貨方法において得邑れた値を表示しております。 
■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周旧温度や湿度、ドア開閉頻度、新し<入れる食品の量や温度、 
使し^方等によりを動する場合巧あります。 



」1 S C 9 8 0 1 ( 2 0 0目年版）消費電力量測定方法 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

冷凍庫 

「ス1」ースター j 「 フォースター」機種 

庫 内 温度 

冷凍室 

冷蔵室 

冷蔵室 

冷凍室 

- 18でが下 

4で私下 

4でが下 

- 18で W 下 

扉開閉回数 

8回/曰 

3己回/曰 

3已回/曰 

8回/曰 

周囲 温度 

3日でたこ M 己で 

固 囲 湿度 

3 0で測定時： 7 0 ± 5 % 

15で測定時： 5 5 ± 5 % 

消費電力量 
の表示 

」に年間消費電力量 （kWh /年） 

{周囲温度30で測定じよる1日当り①消費電力量180曰分と周囲温度1日で測定じよる1曰当りの消費電力量18日日分の含計） 


1愛情点検 ■ 

•長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 



の 

こんな現象は 
ありませんか 

♦電源コード、プラグが異常じ熱し、。 

* 電源コードじ深し\傷や変お巧ある。 

•焦げ臭いじおいびする。 

•冷蔵庫床面にいつわ水げおまつている。 

•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障巧ある。 

お障や事お防止のため、コン t ント巧5 
電源プラグをはす’して、必ザ販売店じ、 
点検 • 修理をご相談くだぎい。費用など 
詳しいことは販売店じご相談ください。 

_ J 


廃棄障にごを意願います。 

2001を4月施行の家電I」ヴイクんまでは、お客様びご使用済みの)ち蔵庫を廃棄ちれる場合は、収集 • 運搬料金と再商品化等料 
金（リサイクル料金）をお支化いいただき、巧を品を販売店や巿町がIこ適正に引き渡すことけ求め5れています。 


お客様メモ> 

購入を月曰•購 
入店召を記入し 
ておいてくださ 
し、。ヴービを依 
頼されるときじ 
便利です。 


%\の 

\ 

\ 



"お買い上げ曰 

年月日 

型す 

N 

購入店名 

V 

電話 （ ） . 


#日立アプライアンス株式会社 

干1〇已 -84 10東京害にミ营区西新橋 2-] 己-] 2電言舌 (03) 3已 02-2 11 ] 


取扱説明書 



型式 

R-Z370 


このたびは日立冷凍冷蔵庫をお買い上げいたださ、まことに 
ありがとラございました。 

この冷凍冷蔵庫はま庭用です。業務用や食品収納 L ソがの目的 
にはご使用にな 5 ないでください。 

この取巧説明書をよ < お読みにな日、正し < ごほ用 < ださい。 

お読みになつたあとは、保証書とともに大切に保巧してくだ 
さい。 


「安全上のごま意」 f — » P .2~4 j をお読みいただき、正しく 
お使いください。 


ご購入後、初めてお使いになるときは、 
をえるまでに時間びかかりまず。 

庫内び;令えるまでに、約4時間から24時間じ(上かかる 
ことびありまず。 已 J 

収納できる食品の高さを守り、食品は 
ずき間をあけて収納してください。 

食品を無理に詰めると、食品や袋びはさまり、半ドアに 
な0、;令えび悪くなったり、氷びでさなくなる原因にな 
りまず。 l -» P . 己， 1 吕， 13〕 


HITACHI 

Inspire the IMext 

曰立冷凍冷蔵庫 

I 家庭用 I 
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安全のため 

安全上のご'ま意 


使いはじめ 

使いはじめ 
据え付けのしかた 


'使用方法 


特長と食品の貯蔵場所 


温度調節•操作パネル 
冷蔵室 
野ま室 
冷凍室 

自動製氷機の使いかた 


お手入れ 

給水タンクのお手入れ 
お手入れのしかた 
部品のはずしかた.取り付けかた 


ご注意と点検 

ノンフ□ン冷蔵庫について, 
冷ま室の性能/ 

こんなときには 
故障かな？と思ったら 
移動•運搬のしかた 
保証とア フターサー ビス/ 
お客様ご相談窓口 
仕様 


安全のため使いはじめ 


ご使用方法 


お手入れ 


ご注意と点検 


































































































あずお守り〈ださい 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害をモ然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 
しています。 


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、;欠の表示で区分し、説明していまず。 


| A 警告 

、 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

么注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明していまず。(下記は絵表示の一例でず) 


(S) 

、 

このような絵表示は、してはいけない r 禁山内容です。 

〇 


このような給表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 



A 警告 


据え付けるとを 


■湿気のをい所 7 j < 気のある所ではアース 
(接地)漏電ブレーカーを取り付ける 


@ 



アース線接続 ^1ち_ュ巧続ねじ 

古如章などによる漏電により、感電することがあり 
ます。 

•アースエ事は、むす販売店 I こ依頼して <ださい。 
(じす7ベ-ジ） 

—電源や電源プラグ•コードは 

■コンセントや配線器具の定格 
を超える使い方や交流100 V 
LU がでの使用はしない 


■水のかかるところには 
据え付けない 



水めれ禁止 


電気絶縁巧悪 < なり、感電や 
义災①原因になります。 


■地震などによるお倒防止 
の処置をする 


〇 



転倒し、け巧の原因になります。 
(丘す6ページ） 


S ) 

禁止 



化の器具と併用すると、分岐コン t ント 
が異常発熱して発义する原因じなります。 

•定格15 A し乂上①コン tz ン h を単独 
で使用して < ださし、。 

• タコ足配線、延長コードは使巧し 
ないで < ださい。 


■電源コード-電源プラグを破損 
するよラなことはしない 


傷がけたり、加工し尼り、熱器具におづけたり、\ 
お煙じ巧げちり、柏じったり、弓 I っ張ったり、 
重いちのを載せ尼り、を鼠庫で巧しつけたり、 

ま C たりしない 


禁止 




Sc 


傷んだまま使用すると、感電’ショート’ 
义災①原因になります。 

•電源コードや電源プラグ①修涅は販 
売店にご相談 < ださい。 


■電源プラグのほこりは定期 
的に取る 


〇 



電源プラグ I こほこりなどがたまる 
と、湿気などで絶縁不良となり、 

义おの原因になります。 

• 電源プラグを抜き、乾いた巧で 
拭いて < ださい。 


■めれた手で電源プラ 
グの巧き差しはしな 
し、 



感電の原因じなります。 


■電源プラグはコードが下向さになる 
ようにし根元まで確実に差し込む 


〇 



逆に差し込わとコードに無巧巧ななり、シヨー 
卜 • 過熱し、感電 • 発义①原因じなります。 

差し逆み巧不完全ですと、感電や発熱による 
义災①原因になります。 


■を蔵庫のお手入れの際は 
必ず電源プラグを抜く 

ク 


运 



感電やけ巧をすること巧あります。 
(に F 17ページ） 

♦化すプラグを持って抜いて < ださい 


ソ 



广 


A 警告 


巧巧にごいて (可燃性ガスをほ用していまずので、巧のことにごを意ください。） 


■を蔵庫本体にねじ等の鋭利な 
ものでを媒配管を傷付けない 


0 


禁止 


|_ 


可燃性のを媒を使用しているため、漏 
れると発义’爆発の原因とな U ます。 


■を媒配管を傷付けたときはを 
蔵庫から離れ乂気や電気製品 
の使用を避ける 


〇 



傷付けたときは窓を開けて換気し、販売 
店または修理受付窓 □ 0120-3121-68 IZ 
ご連 I 各 < ださい。 


■を蔵庫の周囲はすき間を空け 
て据え付ける （ H 了 6ぺージ） 


〇 



お媒が漏れた場合 I こ滿留し、巧义’ 
爆発の原因じなります。 


■庫内 I 打は指定のちのを使い、 
ゆるみなくしっかりねじ込む。 


〇 



巧 一、 お媒巧庫内に漏れた場合、巧义 • 
爆発の原因になります。 

• 交換の際は化す電源プラグを抜いて 
<ださい。感電やけがをすることが 
あります。 

ふだんご使用のとを 

■を蔵庫の上に水を入れた容器 
を置かない 


■庫内では電気製品を使用しない 


S) 

禁止 


冷 



を媒巧漏れると、接点①义巧じより 
発义’爆発の原因となります。 


■廃棄処分するとさは販売店や 
巿町紳こ引き渡す 


〇 



冷媒巧'漏れると発义 • 爆発の原因と 
なります。 





水めれ禁止 
こぼれた水で電気部品の絶縁が悪 
<なり漏電し、义災•感電の原因 I こ 
なります。 


■自動製氷機の機械部には手を 
触れない 




接触禁止 



製氷皿が回転したとき、け巧をする 
ことがあります。 


■薬品やぎ術試料を保巧しない 


0 


禁止 



厳しい管涅①化要なちのは、家庭用 
を蔵庫で保なできません。 


■を蔵庫の上にものを置かない 




禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする 
こと巧あります。 


■可燃性スプレーを近くで使わ 
ない 





禁止 

ドアスイツチなどの電気接点の义 
巧で弓 I 义する后険巧あります。 


■本体や庫内に水をかけない 





■引义しやすいちのは入れない 


0 


禁止 


'づ 


〇 





ベンジン.エーテル •L P ガス•シ 
ツナー .接着剤などは弓 I 义爆発す 
るち険巧あります。 


■扉にぶら下がったり引き出 
し扉に柔つたりしない 


S ) 


禁止 



倒れたり、手をはさんだりして、 
け巧をすること巧あります。 


水めれ禁止 

電気絶縁巧低下し、感電’义災①原因に 
なります。 

^廃棄ずるとき 

■ U サイクルのとをなど保管時の 
幼児開じ込みび懸念される場合 
はドアパッキングをはずす 


〇 



幼児が閉じこめ5れると危険です。 

• ドアバッキングは引っ張ると外れます。 


ま全のためま全上のご注意 
























































































































































































安を itr の踏主意 



A 警告 


ちしちのとを 

■製品の異常や故障のときは 
電源プラグを抜き運転を 
中止する 

感電やけ巧をすることがあります。 


■分解•修理•改造は絶対にし 
ない 


分解禁止 

発义したり、異常動作してけがをする 
ことがあります。 

• 分解’修理方迎)要なときは、販売店 
へご相談 <ださい。 




■可燃性ガスび漏れているとき 
はを蔵庫に触れず窓を開けて 
換気する 



ドアスイッチなどの、電気接点の 
义巧で弓 I 义爆発し、义災や、やけ 
どの原因になります。 


0 


A ま意 


ふだんご巧用のとを 

■ジャンボダブルポケット前列 
には底まで入らないビン類 


は入れない 

S ) 


:綻。 



垃止 

大きなビン類などを無巧に入れると、 
扉開閉時に落下し、けびをすること巧 
あります。 


■食品は棚より前に出さない 



ビン類などが引っ掛なつて落下し、 
け巧をすること巧あります。 


■を凍室にビン類を入れない 



中身巧凍って割れ、け巧をすること 
があります。 


■ぶ蔵庫底面 I し 手を入れない 



清掃するとき、底面にまを入れると 
鉄板で手を切ること巧あります。 


■におったり変色した食品は ■を凍室の食品や容器をめれた 



腐敗により、病気の原因 I こなることが 
あります。 


手で触れない 





接触禁止 
凍傷 I こなることがあります。 
(特に金属製のちの） 


■2 つな上の扉を開くときや 
他の人び;ち蔵庫に触れている 
ときは扉で指をはさまない 



扉と扉のすきまに指をはちみ、けが 
をすることがあります。 


■引き出し式の扉を閉めるときは 
上面を持たない 



■最下段の引き出し扉を開ける 
ときはを蔵庫に足を近づけ 
すざない 

禁止 



扉の上面を持って閉めると、指をはさ扉を引き化したとき、足の甲などじ 
んでけがをすることがあります。当たり、けがをすることがあります。 


^お動•運搬のとを 

■傷付きやすい巧の上ではを蔵庫■運搬するときは運搬用取っ手を持つ 


下部の移動車輪は使用しない 


移動車輪じより床材を傷付ける 
ことがあります。 

• 傷付きやすい床では巧護用の 
板などを敷いて < ださい。 



禁止 


取っ手 L 乂外を持つと手巧すベってけ巧を 
すること巧あります。（にす 22 ぺージ） 

• を全上、2人 L 乂上で運搬してください。 

•イラストのよラに、扉を上じして運搬して<ださい。 
•取っ手をクしーン等で吊5ないで < ださい。 




{ lib 臘 03 © 



I )ち蔵庫は、「食品の鮮度をよ < するちの」ではな <、あ < までち「食品ガ傷むことじある程度①ブしーキをなけるちの」 
です。取扱説明書にがって正し < 使用し、適切な食品管理を也ガけて < ださい。 


はじめに 


〇 


庫内を清掃する 

しめ5せた柔らない巧で清掃する。 
♦冷蔵室扉ポクット付おじ 
ルちな巧巧空いています 
巧製造上む要なものであ 
り、異常ではありません。 





© 


専用コンセントに 
接続ずる 

5愛1。〇 V L 

ろ開始します^定^815八じ1上 

庫内巧)ちえている 
場合は、10分後じ 
運転を開始します。 


'据え拙ブをす <1。 
き用〕ンわ卜じ 
接続できます。 


© 


庫内が充分をえてか5 
禽品を入れる 


/ 冷蔵庫の周囲の^ 
温度か、食品の 
収納が態じよつ 
て庫巧灯'十分冷 
えるまでに約4 
時間灯ら長し、と 
きじは24時間臥 
上け灯ること灯' 

' v あります。 



上手城品 
の入れかた 


ずを間を空ける 

詰め過ぎると、冷気の流れ巧 
悪 < なります。 



冷気の吹き出し口を 
ふさびない 

を気の流れ巧悪 <なります。 
また、食品巧凍ること巧あり 
ます。特じ击欲料を奥に入れ 
ると破藝すること巧あります 
ので、充分を意してくだちい。 

レ 



食品は清潔に 

食品じは、意外じを <の 
巧れ巧巧いています。 



を5閉して 

ラップや密閉容器を利用す 
れば、乾燥やじおいおりを 
防げます。 



食品はをましてか!5 

温けい食品を入れると、庫内 
①温度巧上巧り、電気代①ム 
グじなりますので、をまして 
な5入れることをおすすめし 
ます。 



新たな食品を重ねない 

をえていた食品の温度巧上け’ 
ります。 



こんなとをには ほいはじめ 


を蔵室表面および巧や 
周辺が熱くなり、足元 
か5暖かい風び出る 

N 

庫内の熱をフアンや放熱パイプで庫外に逃巧しているためです。使いはじめや 
夏場は加〜日0でになることもあります巧、安全上、性能上は問題ありません。 

庫内びにおラ 

庫内にプラスチック部品をるく使用しているためです巧、十分に)ちえるにしたヴっ 
てにおいは徐々にかな < なります。念のため、部屋の風通しをよくしてくだちい。 

扉を開けるとをしむ音 
がする 

扉を開けると庫内温度の変化 I こより部品巧きしみ、ピシッと音巧’します。また、 

扉巧閉まっていても同様の音巧すること巧ありますけ、異常ではありまだん。 

プラスチック部品に、 
ひっかを傷のような細 
い線が見える 

細い線はウェルドラインといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部 
品じついて特に目立ちやす < なっています巧、強度上の問題はな <、割れに至 
ることはありません。 


安全上のご注意{女全のため使いはじめ使いはじめ 

































































































































































本冷蔵庫は屋内で使用してください。 


ムダな電気代や 
騷音をおさスるためじ、 

正しく安全な据え付けを！ 

万一の地震にそなえて 

•背面の左ちじ冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、克端を丈夫な 
壁や柱に固定して < ださし、。 

別売品：部品番号 R -826 CV 300 (1 本入り）を2個ご使用ください。 

詳し<は販売店じご相談ください。 

周囲に巧分な放熱スペースをあける 

最低左ち0.已 cmlU 上、上部已 cm 1 U 上 

• 冷蔵庫は貪品を冷がすたが、周囲な 5 熱を逃げしています。 

奴]率良く冷や>すためじ、周囲に充分なすき間を空けてくだ' 

さい。また、万一冷媒げ漏れた場含、滞留し発义 • I 爆発の原 
因にちなりますので、最低でち左ち0.日 cm 上、上部日 cmL 乂 
上（冷蔵庫の天并面けら）のすき間を空けて<ださい。 

• 本体側面中央では、表示寸ミちより若干大きめになっていま 
すので、放熱効率のためじちおえ付け寸まはをおをちって 
ご準備 < ださし、。 

• 背面は壁 I ごがけ邑れますガ、振動音巧するときや、 壁のな質 

によって巧ちする巧れがあるとき （圧縮機周辺の空気ガ 
ホコリを伴って上昇するちめ）は、壁な邑離して<ださい。 

• を蔵庫の上に、ちのを置なないで<ださし、。 

• 特に夏場は冷蔵庫の足元け'熱<なりますヴ、放熱のためで 
すので異常ではありまだん。 

熱気-直射日光の当た6ないところ 

• 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

•直射日光はプラ::^チック部分の変色の原因にもなります。 

湿気が少なく、風通しのよいところ 

• さ CRD 発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 
《硫化方'3睛出の温泉地区等じ据え巧ける場含は、配管の防さ^*=処理 
巧'必、要となる攝含がありますので、あ5巧じだ)販売店じご相談くだ 
さい。また、乃'^害じよる故障は保証のお象外となります。 

床が丈夫で水平なところ 

• 巧のよラな場所では厚さ 1 cm 程度の丈夫な板を下面を面に敷いて 
<ださい。 

•を蔵庫底面の熱 I こより変色•変おする恐れのある、 じゅうたい 
畳•フ□ーリンブ•塩化ビニール製の床材など。 

(夏場には、床面巧50〜60で|こなることがあります。） 

- を蔵庫本体ヴ傾<恐れのある、柔 5 ない床 • 弱い床など。 


固定のしか 


且 


必す'調節脚を床じつけ、水平に固定してください 
扉下げ U . 騒音•振動を防止します。 

1 脚カバーの両端を持って手前 
じ強く引いてはすす。 


4 


調節脚(左ち）を矢巧のち向に 
回して下げ、冷蔵庫を固定する。 

左ちの調節脚を、冷蔵室扉げ平 
巧になるよラ調整する。 

脚カバー①ツ;>(部にち）を冷 
蔵庫本体の取り付け巧じ差し 
込み、取り付ける。 

冷凍室扉をかし開けた状態 
で巧いますと容易に取りが 
け 5 れます。 


調節脚 
取 U 巧け巧 


、ソ^ 



脚カ バー 



アース（接地）について 

巧一の感電防止および雑音障害を防く'ためじ、 
アース（接地）することをおすすめします。 

特に、巧のよラな場所 I こおえ付ける場合は、必す 
アース をして < ださし、。 

• ±間や洗い場の床などか気のあるところ。 

•化下室など湿気のあるとこ5。 

• その他水気や湿気のあるとこ S 。 

♦アース端子がある場合 

アース線を)ち蔵庫の背面に向なって左下のアース 
取り巧けねじ（曾記号）と電源〕ン t ント①ァー 
ス端子に接続して < ださい。 


アース取 U 付けねじ 


n 

— 

1/ 


=~ r 




/ 1 1 


L 

。1 


専用コン tz ント 
'交流100 V ] 
、定格1日 AljLh 


バース肺予 

"■ アース線 
(銅線直径1 .6 mm ) 


別売品： r アース 線（ 2 . 5 m )」 

部品き号 NW-60R6 0 己 2 

>アース端子がない場合 

お買い上げの販売店 I こアースエ事 （ D 種接地工事- 
有料）を依頼して<ださい。 

接続してはいけないとこ5 

•水道管（感電の盾晩 
•ガス管（爆発の危険 
• 電話線や避雷針のアース（落雷のときち険） 

V _ y 


♦特に水気の多いところに据え付けるとき 

アース①他に漏電しゃ断器の設置け義務づけ5れ 
ています。詳し < はお買し、上げの販売店にご相談 
<ださい。 


I 調節脚左に ち印の方向に 
回して調整して < ださい。 

>調節脚を回す量は、扉段差 1 mm じつき1回転を目まにして<ださい, 
•を蔵庫本がガ床になじみ、扉ガ平行に直るまでに、ある程度の 
日数 （1 〜5日）ガななる場さガあります。 

• それでち傾きが直已ないときは、別売品： r 扉調整プしート」 

垣 B 品番号 R - Y 6000 500) をあ使い<ださい。 


を媒回路(配管）を傷付けない 

可燃性の冷媒を使用しているため、漏れると発义 • 爆発の 
原因となります。 

■ を蔵庫の周囲はすき間を空けて据え付ける 

冷媒巧漏れた場合、滞留し発义 • 爆発の原因となります。 


お願い 

ち蔵庫の設置状況じより、電話機•イツターホン-ラジオ•テしビなど I こ雑音が入ったり、映像巧乱れたりすることガ 
あります。このよラなときは、ち蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、を蔵庫をアース（接地） 
ずることをおずずめしまず。お蔵庫の露響を受ける距離は、電波や設置の状態 I こより異なります。 


使いはじめ据え付けのしかた 








































































































































































































































を蔵室- 


ラるおい 
チルドルーム 

野菜室 

自動製氷機 
冷凍室 • 



省エネ&八ィパワー 

イ ツバ' ータ制御 I こよる各室の温度を化に合わせた 
細やなな運転で、電気代のムブを巧えます。 


ナノチタンで除菌カアップ 

ナノチタン除国 

優れた除菌効まを発揮する酸化チタツ 


ドア アラーム 


ドアの開放が態ガ1分上になると、下表のよラにアラーム 
ガ鳴り、ドアが開いていることをあ知己だします。 


扉の開放時間 

アラー ム音 

1分後 

ピーッピーッピーッ 

2分後 

ピーッピーッピーッピーッピーッ 

3分後じ(降 

連続で鳴り続けます。 


ドアアラーム機能は、冷蔵室、冷凍室についています。 
(野菜室には巧応していません） 


※製品は改良のため、イラストと相違すること巧あります。 



[> P .12] 野菜•果物•飲料 


冷蔵食品 

P .10, P .1 1 J 《ドアポケットは少し温度び高めに 
な0ます。 

P .10] 

チーズやヨーグルトなどの食品 

P .13] 

を凍食品•アイスクリーム • 乾物の保を 

い P .9) 

通常より低溫で、おいしく保存したいもの 
冷凍食品のおいしさ長持ち 


♦温度は、周囲温度 30 で、各室温度調節を「中」じして、貸品を入れすじ扉を閉め、安定したときの目まです。 

夜間や留守中など、長時間食品の化し入れびない場合は、圧縮機け低速で運転しますので、振動な'大き<なること巧 
あります。 


m 



載 [) アラームを止めるとまは 


急速)ち凍 


!を;まボタンを n 急速を凍ボタンを押し 

ピッ"と鳴るまでランプを消ず。 

3秒’’押しつづける 。 r 

急速)ちま 

— 〇 A 




ランプ点な 

中))再びアラームを鳴6すとまは 


ランプ消な 


1 


急速を;まボタンを 
"ピピッ"と鳴るまで 
"約3秒"押しつづける。> 


I 急速を;まボタンを押し 
ランプを消ず。 


参お買い上げ時はアラームガ鳴る状態に設定されています。 

• 電ミ^プラブを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームガ鳴るが態 
じ戻ります。 

• 「急速)をず（急速製み)」運転中にアラームの入/切操作をすると「急速 
を〉東（急を製ホ:)」は解除ちれます。 

• 「製氷おそラじ」中のアラー厶音は';肖えません。 


む 


ホ ◎ 


◎ 


操作/ (ネルの r 敦化ボタン J のランプび 
点滅している 


故障をお知6せしていまず。 

♦「製氷ボタン」①ランプ巧点滅しているときは、 
自動製氷機 • 温度制御または霜取り装置などじ 
異常巧あることをお知5だしています。 
お買い上げの販売店じご相談<ださい。 

• ただし、下表の点滅パターンは、巧障な外でも 
表示する場合巧あります。 

ご相談の前に、下表の内容をご確認<ださし、。 
点滅巧消えれば正常です。 


f§Mi\S-y 

考え己れる原因 

ご確認いただきたいこと^ 

3回点滅 

♦製氷皿やお氷量巧 
知しバーじ、食品な 
どげ当たっている 
可能性灯'あります。 

•お氷コーナーを空じし 
て、「製氷おそラじ」を 
実施してくださし、。 
(0=15 ぺージ） 

3秒間細を 

1回点滅 

•冷凍室扉灯'、食品な 
どじ当たって半開 
きじなっている巧 
能性巧あります。 

♦冷凍室扉好'きちんと閉 
まることを確認、し、冷凍 
室内丹'充分冷えるまで 
お待ちくださし、。 

3秒間点打を 
2回点滅 

•冷蔵室扉灯'、食品 
などに当たって半 
開き I こなっている 
可能性丹'あります。 

♦冷蔵室扉巧きちんと閉 
まることを確認し、)奇鼓 
室内巧充分冷えるまで 
お待ち < ださい。 J 



冷蔵室•冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。 

温度を変えたい場合はグイたルを回し、お好みの位置に合わだてくだちい。 



■ダイヤルを"巧’’または‘‘弱’’にしますと、うるおいチルド 
ルームの温度もそれに応じて但めまたは富めになります。 

• ポクットは上表の温度より若干高めじなります 
• 点字は普略文すになっていますので、身おな糖常者ガ 
取扱説日月書の内容を説日月してあげて < ださい。 


冷凍室ダイヤル（品' r。。） 

周囲温度3日でで、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。 

弱い） 

中 f 。。） 

強卜。。 ) 

低扁冷凍 

"中"より 
約 2 〜 3 で 
、 局め 

約一2日〜 
-18で 

"中"より 
約1 〜 2で 
低が 

"中’’より 
約 2 〜 3 で 
低お）, 


• 点字は普略文すになっていますので、身巧な糖常ちガ 
取扱説明書の内容を説日月してあげて < ださい。 


製氷ボタン （に ri 己ペ-ジ) 


製氷おそうじボタン(に F 1 已ページ) 


急速ホ凍ボタン（に r 1 3 ペ-ジ) 


冷蔵室ダイヤル ドぶぃな。。） 

周囲温度 3 日むで、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目まです。 

弱い） 

中 f 。。） 

強(。叫:' 

"中"より 
約 2 〜 3 で 
、 局が 

約 1 〜 6 で 

"中"より 
約 2 〜 3 で 
低め , 



ぉ願ぃ 冷蔵室、うるおいチルドルーム、野菜室の食品がず結する場合 

• 冷蔵室ダイたルを"弱"じしてください。 

♦冷蔵室ダイわルが"強"のときは、"中"じ戻してください。特に"強"設定時には食品か給水タンクの水丹'凍結しやすくなります。 
♦をなど、周囲温度げ日でが下のときは、各ダイわルを"弱"じすると、凍りじくくなります。 

♦野菜室の底面に葉ち①類を寝灯だて入れた場含、まれに凍結すること灯'あります。食品包装用卜しイなどを敷いて入れてくだちい。 
裡き菓室は客器の周り灯ら間接的に冷却しており、客器底面の温度丹‘低くなっているためです。） 


操作パネル 


徹まき 


温度調節了操'作八0ク。じ 


ご使用方法 


温度調節•操作パネル 


特長と食品の貯蔵場所 
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さかわるん棚慮上段)/うずいん棚(2,3段目) 


局さなわるん棚（最上段）は食品の局ちや使い方じ 

合わせて調節できます。 

参棚の奥をみし持ち上げ、 

手前に弓 I き化すと取り化 
せます。 

参お巧みの位置に合わせ、 

棚を奥面に当たるまで押 
し込んで下ちい。 

参高ちなわるん棚-ラすいん棚には1 3 kg な上の 
ちのを載せないで<ださい。棚な'変形したり、 
割れたりすることヴあります。 



ポケット(左) 


※高さかわるポケットと 
共用です . 



給水タンク 


たためるん棚 


(に!"14ページ） 


レ 


>普通の棚として 



1-^ 

岡 

1 叫 


局 

ドブルポヶット庙 )1 



♦背の高い大きな 
食品を入れる時は 


奥まで押し込んだ手前 
①棚を1 cm <己い弓 I し、 
て奥に立てます。 

※たためるん棚に1 0 kg な上のものを載せないで 
<ださい。刷巧変おしたり、割れたりすること 
巧あります。 




ラるおいチルドルーム 


^11，しかチーブや3-ブルトなどの食品のおし、しちや 
ノ •/レ。鮮度をおつ、約1で付近の温度帯です。 

お願い 

参チルドクースの開閉は、図のよラに取っ手部を持って 
行なって < ださい。取っ手部な外に手をなけて行なうと、 
指をはちんでけ巧をすること丹'あります。 

※この棚 I こは1 3 kg な上のちのを載せないで < ださし、。 

相目灯を形したり、割れたりすることがあります。 



参冷蔵室扉を閉めるときは、チルドクースを押し込んだ状態 
で閉めてくだちい。チルドクースを引き化した状態で扉を 
閉めると、チルドクースや食品を破損することな'あります。 
参チルドクース I こは3 kg じし h ①ものを入れないでくだちし、。 
割れることびあります。 

参チルドクースと上の棚との間は1 cm 程度のすき間田'空き 
ます。これは低温を維持するためじむ要なすき間で、異常 
ではありまだん。 


お願い ♦ 高さなわるん棚-ラすいん棚-たためるん棚 I こビン類や食品容器を載せる場合は、庫内むを覆っている 

ランプカバーじ強<突き当てないで<ださい。ランプカバーが割れることがあります。 

• ラるおいチルドルームの前 I こはちのを置なないで<ださい。チルドクースとジわンボグブルポクット江 
間にはちまれて、半ドアとなった U 、 クースや食品を破損することガあります。 

• を気吹き出し□付近は温度ヴ低 < なるので、水分のをい貪品や击飲料は置なないで < ださい。 
凍結したり破損する恐れガあります。 

参冷蔵室温度 t ンサ①近 < に高温の貪品を置 < とち蔵室全体の温度ヴ低 < なり、食品ガ凍結する場合ガ 
あります。 t ンサの近 < では、なるベ < すき間を空けて食品を置いて < ださい。 



冷気吹き出し □ 



※卵スタンド付10個用 


-冷蔵室温度センサ 



入れるちのに合わせて、2段階に調整できます。 
(「ポク'リト①取り付け•取りはすしなた」は10 M 9 ぺージ） 

高ちなわるポク、ソト①例 


500 


W 

て 


W 


上に日 OOmIPET 
下じ500 ml 生 


[eJLs J 


具 A 


SDO : 

W 

で 


国 


上じ日 OOml 生 
下に日日 OmIPET 


標準 


パターン1 


扉を開けるとき 


扉を閉めるとき 


〇 \回転しきり/ X 

•ち側の扉び開いている状態で、左側の扉を開けるとさ、 
回転しきりを持って開けないでくださし、。 






ド 









ソ 

f 







1 


〇 転しきり /X 

♦回転しさりを起こした状態で扉を閉めないでください。 


回転しきり 


ダブルポケット(ち) 


ポケットち下段 


ポケットち中段 


ポケットち上段 


局さかわるポケッ 


■嘉黯 ii でた つぶり麵 できる 



A 注意 

■ポケットに不安定で倒れやすいビン類や生類を立てて入れない 

落下して、け好'①原因になります。 

■ダブルポケットにボトル類を無理に入れない 

扉の開閉でポク'ソトヴはす‘れたり、ボトル類な落下して、けび①原因になります。 

■棚は決められた位置 LU がでは使用しない 

棚のストッパー巧きなす'、棚や食品巧落下しやす<なります。_ 


活用ガイド 

をい時のまとめ買い。ひと工夫して保巧すると、ムダを減らし、おいしさも、便利さも、 
さらにアップします。 


貝 

しそび残ったときは 

■ 

卵はとがった方を下にして 


薬味 I こ使った青じそが残ったとき 
は、水を含ませた綿を敷いた空きび 
ん/の中に、室を下 I こして)を蔵室へ。 
室な5水分を吸い上げるので1〜2 
週間は新鮮 I こ保てます。 



卵はと巧った方を下にして)ち蔵室の卵クースに。 

と巧った方を下 I こすると、殻の中の気室巧上 I こきて 
呼吸しやすいと言われています。 



お願い 参 ラるおいチルドルームに保存する貪品の量や種類（水分のをい食品等） I こよってはクース内に結露•凍結する 
場合ガあります。気になるときは乾いた巧でがき取ってください。 

• ラるおいチルドルームで保存した食品は種類じよって凍結する糧合ヴあります。貪品のま結を防ぎたい場合に 
は冷蔵室温度調節ブイわルを"弱"じ設定して頂くな、あるいは貪品をを蔵室に移し督えて保をしてくだちい。 

参 ラるおいチルドルーム①温度を下げたい場台は、お蔵室温度調節ブイわルを"強"じしてください。 

• 肉•魚を保存するときは、)ち蔵室温度調節ブイわルを"強"じした上で、チルドクースに保存してください。 Mki 


ご使用方法 
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野菜ケース 



スライドル物ケース… 果物ゃル物野菜の貯蔵に。 


•スライドノ」、物ク ー3をはすして使わないで < ださい。野菜室の温度 
巧低 < なること巧あります。 

•スライド小物クースじは 4.3 kg な上のものを入れないで<ださし、。 
クース巧変形したり、割れたりすることけ'あります。 


•野菜クースじは1 2 kg な上のもの 
を入れないで<ださい。クース 
巧をおしたり、割れたりするこ 
と巧'あります。 

•野菜クースに食品を入れるとき 
は、スライドル物クースの下面 
より上に食品巧化ないよラじし 
て < だちい。貨品やスライドル 
物クースを破損すること巧あり 



A 注意 


A 警告 

■ 野菜室の扉を閉めるとさは上面 


■ 野菜室扉を引き出したげ態で扉に乗っ 

を持たない 


たりぶ!5さがったりしない 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで 


冷蔵庫巧倒れたり、扉巧はす'れたりしてけ巧をするこ 

、け巧をすることな'あります。 ^ 


、 と巧'あ U ます。 J 


お願い 

参野菜の量や種類じよって、スライド小物クースの底面や野菜室天井に結露すること巧あります。気になるときは 
乾いた巧で拭き取って < だ'ちい。 

参水洗いした野菜は、よ<水気を切って0己入れて<ださし、。 

• 長ねぎ•じ 5 -わけぎなど、他①貨品へのじおい移り巧気になるものは、ラップをして保ちして < ださし、。 

参 野菜室に入れた野柔ガ乾燥する場合は、ラップをして<ださい。 

• 周旧温度巧日でな下のとき、野菜クース底面巧凍結する場合は、冷凍室グイわルを"弱"にして<ださい。 

♦野菜室のドアは、ゆっ < りと開閉して < ださい。勢いよ < 開閉しますと、たて収納コーナーの食品（ペットボトル 
など）巧転倒すること巧あります。 

• ペットボトルの種類により、収納できない場合巧'あります。 

また、ペットボトル①キわ、ソプを確実じしめないと収納できない場合巧あります。 


を凍室 



自動製氷機 


，時氷コーナー 


急速冷}ま コーナー 


スライドケース 


スライドクース内には 4.6 kg な上のものを入れないで<ださい。 
クースびを形したり、割れたりすること巧あります。 


•アイススコップは戸斤定①位置に倒して置 
いて<ださい。（に f 14 ぺージ） 

立てて置<と、半ドアになったり、クー 
スや製氷機を破損すること巧あります。 


お 

ン 、'、なしてだつ 


匿織織 

w ~ 


-貯ホ量検知 
し バー 


アイススコップ 


最大目子氷吕安線 


下段ケース 


大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。 

•下段クースじは11 kg U 上のちのを入れないで 
<ださい。クースけ'をおしたり、割れたりす 
ること巧あります。 

•下段クースの目安線より上に、食品巧化ない 
よラ I こして < だちい。食品びスライドクース 
じ当たって、扉巧確実に閉ま 5 なくなりをえ 
巧悪<なります。また、食品やスライドクー 
スを破厦すること巧'あります。 



下段 クース 
食品収納部の目安線 


巡 

© 


急速;令凍 


ホームフ U —ジングやまとめ買いしたとさに。 


/ 


スライドケースに食品を入 • 
れる。 


急速;ちずボタンを 
押ず。 




ランプ点な 


r 急速を凍」中は)を凍室を優先して)を巧しますので、冷蔵室の温度 
巧上ガりやす <なります。 

扉の開閉をなるベ<かな<することをおすすめします。 
r 急速)を凍爲速製が」終3後の so 分間は、再度急速を凍ボタンを 
押してちランプは点なします巧、運転は巧いません。 6 〇分経過後、 
運転を開始します。 

薄肉等の食品を入れるとぎじは、ラップをして < ださい。密着する 
場合があります。 


3 


あとは待つだけ！ 

(約2時間で「急速を凍」運転 
を自動終了） 


急速ち凍 


〇 


な、ち 


夕 


ランプミ肖な 
途中で止めるとさは 
もう一度急速を;まボタンを 
押す。 



急速ち凍 

〇 


ランプ;’肖な 


お知らせ 

• 霜取り中は急ま;令凍のランプは点むします巧、運転は斤いません。霜取り終 3 後、自動的に運転を再開します。 
• 急速)令凍時は庫内フアンの回転数を増しているため、運転音巧大きめじなります。 


#4 巧み 

• 周囲温度巧高い夏場などは、急速冷凍の効果巧みな<なる場合けあります。 


野菜室 


ご使用方法 


冷凍室 


旧 
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■給水タンクに水を入れ、セツトずるだけで氷びできまず。一定量の氷び貯まると、 
自動的に止まりまず。 


氷の作りかた 


使いはじめや1週間な上使わななった場合、 

ニオイやホコリヴついていること好あります 
ので、給水経路や製氷皿のおそラじを実拖し 
て<ださい。 （に 沪 1 已ぺ ージ） 

給水タンクを取り出します。 

給水タンクは、外れ P ち止のためみし固め 
に取り付けています。外しに < い時はみ 
し浮灯して手前 C 弓 I いて < ださい。 

給水カバーを開け、水を入れまず。 

「満水線」 まで水を入れて < ださし、。 
満水線な上に水を入れると、みたの 
周りなら水な漏れます。 


砂 

貧 



給水 カバー 

みた 
満水線 
給水線 

お願い 

• 水道水をそのままご使用 < だちい。并戸 
水やミき水器などで塩素分などを取り除い 
た水や一度沸騰ちせた水をご使用の場合 
は、雑菌巧繁殖しやす < なるため、こま 
めじお手入れをして <だちい。 

© 給水タンクの本体を持ち、静か 
に運びます。 

• タンクの底 I こ手をそえて、水平に運 
んで < ださし、。 


© 



給水タンクを「タンクセット位置」 
①奥まで確実に押し込みます。 

• 給水タンク①押し込み灯'不充分です 
と、給水されす'製氷できません。 


© 



タンク亡ツト位置 

給水タンクの水び「給水線」まで 
なくなった日水を補給します。 



自動製が機の機械部 
には手を触れない 

製氷皿巧回転したとき、け巧 
をすることな'あります。 


氷の保巧について 


♦氷の量は自動製氷機のお氷量検巧しバー（通常は見えません）巧 
自動的に検失日します。乂ヴー定量になると製氷を自動停止し、 
みな < なると製氷を再開します。 

• 最大貯乂目安線は、氷をたい邑じな巨して製氷したときのお氷量 
①目安線です。乂ヴ部分的にたまると、早期に検巧しバー巧氷に 
当たり、貯乂量巧みない状態で製氷び停止することびあります。 
• 乂①量を正し <確認するため、氷は平台じな己し、アイススコップ 
は戸斤定位置に倒して置いて < ださし、。 

• 貯氷コーナーじは冷凍食品などを入れないで<ださい。 

製氷を停止すること巧あります。 


0 

禁止 


巧氷 コーナー 製氷皿 



原側）_ _ _ 

アイススコップ /最大お氷目安線 

貝すホ:量検知し バー 


正しい 

使い方 



アイススコップ 


製氷時間と製氷能力について 

参製氷時間は、1回約1日0分ななります。氷の量は約7日個（周困温度30°( 
扉開閉なしのとき)、氷をな巨すと約120個収納できます。 

1回の製氷で、10個①乂巧できます。 

参巧のよラなときには、製氷時間巧'長<なります。 

• 冷蔵庫の使いはじめは、庫内な充分冷えてな5給水‘製氷の動作に 
入りますので、約6〜8時間ななります。夏場など周囲温度の高いと 
きじは、24時間な上ななること巧あります。 

• 扉開閉なをいときや、を量の食品を一度に入れたとき。 

• を場など周囲温度び化いときや、製氷の途中で停電などびあったとき, 
• 「製氷停止」な 5 「製氷運転」じ切り替えたとき。 

貯乂コーナー①乂巧'一定量になると自動的に製氷を停止します巧、 
製氷機は氷の量を確認する為に一定の時間間隔で動作します。 


お願い 


0 

禁止 


• 給水タンクの取り付けは、給水タンクの r 給水 J と「満水」表示測を手前にして取り付けてください。 

• 給水タンクには、水切がは絶対に入れないでください。 

〔ジュース•あ湯などは巧障やをおの原因になります（耐熱温度日0で)〕 

参お氷コーナーじホ:を入れて氷を作己ないで < ださい。クースけ'割れることけ'あります。 

参周囲温度な 5 でな下の場合、給水タンクの水け'凍ること巧あります。このよラなときは、氷を取り除いて水を入れ 
なおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にして<ださい。（じす9ベージ） 

参冷ま室扉を強<開閉したときじは、氷巧容器の奥に落ちることけ'ありますので、ゆつ<りと開閉して<ださい。 





給水タンクに充分水び* 
入っていることを確話！ 
ずる。 




急速をずボタン 
を押ず。 


急ず;ちま 、」」 

ip 


ランプ点な 

>「急を製お」運転中の製氷時間は1回約9日分、 (10® です。 

(同旧温度30で、扉開閉なしのとき） 

>「急速製氷」中は)なま室を優巧して)ちがしますので、冷蔵室の 
温度ヴ上ガリやす<なります。扉の開閉をなるベ<みな<する 
ことをおすすめします。 

>巧のよラなときはランプは点打します巧 r 急速製氷」運転は巧 
し、まだん。 

-自動製氷の設定が「停止」中、まちは「停止」な己 r 運転」じ 
切り替えた直後。 

-「急速)ち凍」または「急速製ホ」終3後な邑60分間。 

•給水タンクに水ガないときや、アイスクースの氷巧いっぱい 
のとき。 



• ►，あとは待つだけ！ 

(約吕時間で「急速製氷」運転 
を自動終了） 

急速)ちま 

〇 

ランヲ M な 

•► if 途中で止めるとさは 

4もう一度急速を;まボタンを 
押ず。 

急速)ちま 

〇 



ランプミ肖灯 


巧蔵室内の操作パネルの裂化ボタンで、自動聲化機の設定を切0替え6れまず。 

• 製氷ボタンを巧すごと、操作音巧鳴り「ランプ点な（製氷運転)」♦+「ランプ;'肖な（製氷停止)」ガ切り替わります。 

自動製氷機で氷を作るときは 


給水タンクに水を入れ、セツトずるだけで、貯化コーナーに化びでさまず。 占口 

一定量の氷び貯まると、自動的に止まります。 

• 「製氷運転」中はランプ巧点むします。 

• お買い上げ時は「製ホ運転」じ設定されています。 

を期など長期間氷びい6ないときは 


製氷を停止しまず。タンクをよく ミ 先い、乾かして所定の位置に戻してください。 消む 

• 電源プラグを巧き差ししたり、停電復帰した後は「製氷運転」のが態 I こ戻ります。 

• r 製氷停止」 甘ら 「製氷運転」に切り替えた直後は、給水パイプ凍結防止ヒーターの予熱運転を行ラため、 
製氷時間丹'長 < なります。 



ほいはじめや1週間な上ほねなかつたとまは、留化皿やお水路のニオイやホコリをおそうじしてください。 

冷凍室の貯氷コー ^巧給水タンクに水を ^ 冷凍室の扉を 

ナ—を空 I こする。入わ、戸斤定①位置 Q 閉める。 

に tZ 、 ソトする。 




操作パネルの製氷お 
そラじボタンを、 

" I 一 —…卜—け,卜— 

と鳴るまで"約5秒" 
巧しつづける。 


1'2.3.4.5 抄一 



ヒーツヒーツヒーツ’ 


r おそラじ」を巧ラ間、ランプは点なし続け、 
連続的じアラームは臆り続けます。 


^ IT 約3分後、ランプ巧消 
► むし、アラーム巧鳴り 

終わって「おそラじ」 
完 3。 


ぶ 


貯氷 コーナ ー I こ 
たまった氷や水 
を取り除<。 


乾いたタオルで貯乂 
〕ーナーを拭き、元 
①位置に戻す。 


お願い 

>アラームけ鳴り終わるまで、冷蔵室扉と)ちま室扉を閉めたままお待ち 
<ださい。(扉を途中で開けると中断する場合巧あります。） 

杠ホコーナー1こたまった氷や水を、「スライドクース J をはす’して捨て 
るときには水こ度れ1こご注意 < ださい。（「スライドクース J のはす'し 
なた•取り付けなたは (にす19ぺージ） を参照くだちい。） 


お 

そ 

ラ 

じ 


準 

備 


製かおそ3じ機能の使いかた 


敦化停止【ランプ消灯) 


敦化運面【ランプ点 I 灯) 


自動製か機の設定切り替え 


ご使用方法 


自動製が機の使いかた 


かたづけ 















































































































































































































旧 



r めめり」や r 水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は 
必ず週1回水洗いをしてください。 


• 長期間氷を作5ないときは、化す給水タンク各部をよ < 乾燥させて冷蔵室の 
所定の場所に戻してください。特に淨水フイルターはよ <乾なして < ださい。 
自動製氷機の設定を「製氷停止」 I こすることをおすすめします。（じす 1日ぺ -ジ) 
• 自動製氷機の設定を「製氷停止」 I こしない場合、ときどき給水ポンプの運転 
音巧しますが、異常ではありません。 


図のよラにふたの前方中央部を巧し上げてはずす。 
( m でふたを開けないでください。） 


ふたを閉めるときは、ツメび給水タンクにひつかかっているのを確認して、矢 



クースを 矢印の方向 
に回し、みたな5は 
すす。 




かた 


クース 



淨水フィルター 

スの下側を指で 
押さえな巧5、を水 
イルターのつまみ 
を指で引っ張っては 
すす。 


夕 


柔5ないスポンジで 
水ないする。 


つまみ 




•台所用中性洗剤•漂白剤 
などは使田しない。 
♦破れやすいので棒など 
ではつつななし、。 



ミき水フィルターの交換 

• ちくなった5交換してください。 

(約 3 〜 4 年け‘目安です） 

• 交換用浄水フィルターのご注文 
部品番号： RJK -30 をご指定のつえ、お買い 
上げの販売店であ買い求めくだちい。 

(ミきかフイルターをはす"しても製氷 
能力は変わりません） 


こんなときには（自動製氷機) 


こんなとを 

お調べ<ださい 

製氷しない 
かの量がかない 

参給水タンクに水巧入っていますな？ 

♦給水タンクび奥まで正し<入っていますむ？ 

♦給水タンク①水巧凍っていませんな？ 

凍っている場合、冷蔵室温度調節を「弱」1こして < ださい。 

♦淨水フイルター巧ち<なっていませんな？ 

♦アイススコップは正しい位置じありますな？ 

•アイスクースに食品など氷 L 乂外①ちのを入れていませんな？ 

♦自動製氷機を「製氷停止」じしていませんな？ 

参停電はありませんでしたな？ 

参使いはじめなど)を凍室巧充分冷えていないときは、氷なできるまでに約日〜 8 時間、夏扇は 24 時間 
<らいななること巧あります。 

参扉をひんぱん1こ開けたり、る量の食品を一度に入れませんでしたな？ 

かが丸くなる 
ルさくなる 
つながつている 
突起がでさる 

参長期間、貯氷したままになっていませんな？ 

参扉をひんぱんじ開けたり、長時間開けたままじしていませんな？ 

•給水タンクの水びな<なったり、水を巧給したときの最初のおはつな巧ったり、小ち<できる 
こと巧あります。氷巧つな巧っている場合は、付属のアイススコップで離して < ださい 。/一 
♦停電になったこと巧ありませんな？ 突起 

参ち一な氷を作るため1こ、製氷皿口ま水路を設けています。この水路巧乂①端に突起として残ります。 

かがにおう 

♦給水タンクヴ汚れていたり、水巧ち<なっていませんな？ 

♦淨水フイルターをはす'していませんな？ 

♦淨水フイルター巧汚れていたり、ち < なっていませんな？ 

♦お手入れじな剤や、漂白剤などを使巧していませんな？ 

♦じおいの強い食品をラップしないで入れていませんな？ 

かに白いにごり 
がある 

♦ちともと、水の中じ溶け込んでいた空気の微細な気泡び、氷の中に閉じこめ5れた為です。 

♦ミネラルウオーターや井戸水で製氷していませんな？ 

5ネラル分のをい水で製氷すると、白色の淳遊物（カルシウム結晶）巧できることびあります。 
害はありません。 





I 月に1回はお手入れを。 


お手入れのしかた 


© 電源プラグを必す’抜き、点検をします。 

①電源コードに傷げありませんむ？ 

( D 電源プラグげ熱くなっていませ心灯？ 

© かわ己巧い巧 I こめるま湯む薄めた中性洗剤を含ませ 
ておいてくださし V 中性洗剤で拭いた働ん水拭きし 
てくださし、。 

♦本体や)庫内じ水をけけないでください。 

© お手入れ後、電源プラグをコン tz ントじしつ巧り差し込 
んでくた"さし、。 

♦不審な点好'ありました5、す<1こお買上げの販売店へご連絡ください。 


電源プラグを抜いたあと、すく'じ差し込んでち 
10分間は圧縮機の運転をしまだん。 


ただし庫巧丹’冷えて 
いない場含は、約10 
秒で運転を開始しま 
す。 



お手入れのポイント 



この断熱材やシール材は 
自動製氷を巧ラためじ 
む要な部品です。販売店 
または修理業者な外はま 
を酣れないで < ださし、。 


ホコリを取るところ件1回程度) 


⑩傷①つきやすい床では保護巧の板などを 
敷いて方5、冷蔵庫を静なじま前に弓 I き 
止!して <だちし、。 

曾背面•壁•床のちれを拭いて < ださし、。 
♦背面はほこり巧たまったり、空気の 
が流じより細ないほこりび付着して 
黒 < 巧れやすいところです。 



ドアパッキング 


巧れやすいとこ5です。 
下側もよ<拭いて<だ 
さし、。 



汁受け 


ドアポケット • ケースなど 



はすして、水洗いして 
<ださし、。 


参 



A ま意 


I を蔵庫の底面に 
手を入れない 

) 令蔵庫の底面には 
鉄板巧あり、け巧 
の原因じなります。 

■もしご不審な点好'ありまし 
た曰、す<1ごお買い上げの 
販売店じご連絡 <ださい。 


A 警告 


■お手入れの際は電源プラグをコンセントから巧くまためれた手で巧き差ししない 

感電の原因じなります。 

■ 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりび付着している場合はよく拭き取る 

ほこりで電気巧ショートしやす <なり、义災①原因じなります。 

■ 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使巧 
しない 

感電•ショート•発义①原因じなります。 

■水をかけない 

電気部品の絶縁巧悪くなり、感電 • 义災①原因じなります。 


お願い _ 

• 貪用油やなんきつ類の皮に含まれている汁げ付いた場合は、なき取って < ださい。プラスチック巧割れること巧あります。 
推食品などの汁巧扉表面 I こ付いた場合は、すぐ拭き取ってくだちい。そのまま放置しますと、変色すること巧あります。 

• 化学ぞラきんをご使用の際は、化学ぞラきんのを意書じがって < ださし、。 

• 巧のものは使わないで < ださい。 

-台所用洗剤の「家庭用品品質表示ミちに基づ < 表示」の「液性」欄 I こ、アルカリ性または弱アルカ I 」性と記載さている洗剤。 

(プラスチック部品け'割れたりプラスチック表面を黄変させることけ'あります。） 

-み巧き粉-粉せっけん • 石ミ由•熱湯•たわし•酸 • ベンジン•シンナー-アルコール-漂白剤など。（塗装面やステンしス表面、 
プラスチックなどを傷めたり変色させることけ'あります。） 


給水タンクのお手入れ 


お手入れ 


お手入れのしかた 






































































































































部品蝴碰胁 T 证取娜世力 T だ 


さかわるん棚撮上啟/うすいん棚に3段目) 


の左ち①奥を弓 I っ掛けてあり 
ますので、奥をみし持ち上 
け'、手前に弓 I き化します。 

②図のよラに棚を立てた後に 
回転ちせて取り外して<だ 
ちし、。 

取り付けるときは、奥面に 
当たるまで押し込んで<だ 
ちし、。 

ス' ネ音 

参棚をそのまま引き化すと扉 
を傷つける場合巧あります。 


たためるん棚 


棚を奥に立てて上に 
持ち上げます。 


チルドケース 


クースをいっぱいじ弓 I 
き化します。ま前をみ 
し持ち上げ、ち己に弓 I 
ぎ化します。 



庫内なの交換 


の 


ランプ カバー 



庫内灯のごを文 


⑩電源プラグを抜<。 

曾高ちなわるん棚（最上段），ラすいん棚に3段目）， 
たためるん棚を取りはす’す。 

© ランプカバー下側左ちの突起部に指をなけて 
手前に引き、ランプカバーをはす’す。 

※、ソベ巧固 < 外しに <い時は左ち I こ振るよラ 
にすると外れやす<なります。 

© 庫内むを交換する。 

庫内むはしっかりねじのむ。 

( 庫内な交換後、ランプカバーは先に上部 、 
いソベを下側な5差し込み、はめて<だちい。ソ 


•型式をご指定のラえ、お買い上げの販売店でお求め<ださい。 

• 巿版のランプは組巧に巧用しないで < ださい。 

巧煤が産的に漏れた場合、引义して爆発するち皮があります。 

庫内な 部品番号： R - S 37 V 2 600 


A 警告 

■庫内なを交換ずるとをは 
必ず電源プラグを巧く 

抜0すじ作業すると感電やけ巧を 
すること巧あります。 

■庫内なはゆるみなく 
しっかりねじ込んで 
<ださい。 

を媒巧庫内に漏れち眉合、弓 I 义して 
爆発する原因じなります。 


取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。 

を蔵室の部品の取りはずし•取り付けの際は扉を90度拟上開いてください。 


ダブルポケッ 



ポク、ソト①取り付けは固 < してありますので、左ち 
①底面を軽<突き上げな巧5、ゆつ< り押し上げ 
て < ださし、。 



〇 


扉を開け、図のよラにスライドクースを 
弓 I ぎ化します。 



m 


扉のず前を持ち上げ、ち己にゆつ < りと 
弓 I き化し、扉を床に着けます。 




◎ 


※扉をはす'した時は、 
枠を上な己取り付け 
て < ださし、。 


下段クースを図のよラに持ち上げます。 
取り付けの際は、クース左ち前側の突起を 
扉枠の角巧に入れ、クース/3、ちで枠を抱え 
込むようじ t 、 ソトして<だちし、。 



おかわるボケット/ボケット店•ち上段•ち中段•ち下段) 


ポクツト①取り付けは固< してありますので、左ち 
①庭面を軽<突き上げな巧己、ゆつ< り押し上げ 
て < ださし、。 



下段ケース•スライドケース 


野菜ケース-スライドル物ケース 


⑩ 


扉を開け、図のよラにスライド小物クース 
を弓 I ぎ止!します。 

スライド 



m 


扉の手前を持ち上げ、ち己にゆつ < りと 
引き止!し、扉を傾けます。 




◎ 


※扉をはす'した時は、 
枠を下な邑取り付け 
て< ださし、。 


野まクースを手前に持ち上げます。 
取り付けの際は、クース左ち奥側の突起を 
扉枠のち巧に入れ、クース/3、ちを枠の上に 
栗せるようじ tz 、 ソトして<だちし、。 



部品のはずしかた•取り付けかた 


お手入れ 





























































































































































































圓獅丽調能 7 こ丽向 r 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


•この冷蔵庫じはを媒及ひ'断熱袖 Z ： フ□ンを使用せす、炭化水素レンフ□ン）を使用しています。炭化水素は、 

ォゾン層を破壊せす'地球温暖化へ①該響も非常じみない、 i 也球環境に配慮した物質です。 

• タンフ□ン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ化すことはありません巧、 
巧巧 一、 ) 令媒回路を傷付けてしまった場合は、义気-電気製品の使用を避け、窓を開けて換気して<ださし、。 
その後、販売店または修理受付窓 □ 「0120-31 21-68」じご連絡<だちい。 


冷凍室の性能 


この;令蔵庫の)ち凍室の性能は(フオースター）です。 

冷凍室の性能は、日本工業規格レに C 9607) じ定め5れた方まで試験 
したときの、冷凍負荷温度（食品温度）じよって表示しています。 

■ JIS の試験方法は次の通りです。 

• 冷蔵室の温度巧0でな下とな5ない範囲で、最も化い温度になるよ 
つ温度調節をして、訊験をわし''ます。 （ じす9ぺージ） 

• 冷蔵庫の据え付け眉巧の温度は、15〜30での範囲を基準としています。 
• 冷凍室定格内容積1 00 L 当り 4.5 kg 口^上の貪品を24時間し义内で一18で 
じ I 下に凍結できる性能の)令ま室を、フォースター室としています。 


記 号 

フォース々一 

を凍負荷温度 
冶品温風 

一 18° CLi (下 

市販を凍食品の 
貯蔵期間の目安 

約3 力 月 


■ 市販を凍食品の貯蔵期間 

を凍貨品①貯蔵期間は、食品の種類 • 店頭での 
貯蔵状態 • 冷蔵庫の使用を件などじよつて異な 
りますので、一応の目まとしてご覧<ださし、。 


こんなとさには‘ 


塗装面に傷び付いたときは 


放ってお<と、ち0や塗装の/\方しなどな'発生しますので、早めに処置して<ださい。 
【簡単な姐置方ま】※ちびは紙やすりなどで落として灯5 
〇小ちな傷は、テープを貼る。 〇大きな傷は、防水性の壁紙を貼る。 


停電したとさは 


扉の開閉を減5し、新たな食品の保をはさけてくださし'\。 


長期間使わないときは 


電源プラグを抜いて05庫内や自動製氷機のおそラじをし、2〜3日間扉を開けて乾燥ちせて<ださし、。 

(inr 15,16,17ページ） 

•特に給水タンク内の浄水フィルターは、よ < 乾燥ちせて < ださい。 


霜取りは 


冷却器についた霜は自動的じ解けます。解けた水は靈発皿じたまり、自動的じ蒸発します。霜取り操作は不要です。 
•JIS (日本工業規格）では、霜取り中およ。霜取り終3後の冷凍負荷温度(食品温度)①上昇げ日で政下と規定されています。 


節電したいとさ（結露防止用ヒータを弱くしたいとさ） 


•湿度巧化いときじ設定すると節電すること巧できます。 

節電はしべル1としべル2巧あります。しべル2はより節電 
となります。露巧付<ときは設定を解除して<ださい。 

1. 冷凍室ドアを開ける。 

2. 庫内操作パネルの急ま冷凍ボタンを「ピーッ」音巧するまで 
3秒し义上押しつづける。備電しべル 1) 

3. 庫内操作/ ネルの急速)ち凍ボタンを「ピーッピーッ」音巧する 
まで3秒た I 上押しつづける。（節電しベル 2) 

4. 冷凍室ドアを閉める。 

己.再度、急速を凍ボタンを押しランプを消す。 

設定を解除するときは、節電しベル2のが態で同じ操作をして 
<ださい。アラーム音巧「ピピ、ソ」となり設定巧解除ちれます。 
※電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後も、節電しベ 
ルの設定は記憶ちれます。 



時^^^時^^^1 
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とさどを運お音び大をくなる 


水の流れるような音（チヨ□チヨ □) 
衝突するよラな音（コッコツ） 

沸臆するよラな音（ボコボコ） 

肉を焼くよラな音（ジュー） 


巧か引つかかるよラな音(コッコツコツ） 
ラなるよラな音(ブーン） 


ギュイーン、ガラガラ、ゴポゴポ 


をしむような音（ピシツ） 


扉を閉めた直後の（シュッ）といラ音 


• 据え付け後、庫内巧冷えるまでは大きな力で運転 
するので、音び大きくなります。 

•この冷蔵庫はインけータ制御圧縮礫を搭載して 
います。扉開閉巧るいときや周囲の温度巧高いと 
き、また霜取り後は高速運おじ切り替わるので、 
音巧大き < なります。 


•冷巧のための液（冷媒）灯流れる音や、瞭霜時の 
水の流れる音、義発する音です。圧縮機の停止中 
じち聞こ之ることヴあ U ます。 


♦庫内の温度を制御する t - 夕一等の運転音です。 


>自動製氷機び離乂や給水をする音です。給水夕 
ンク巧空のときじち運乾をしています。 


>温度を化 I こよリブクスチック部品ヴきしむ音です。 


>庫内に入った空気巧急に冷やされて、圧力が 一 
時的に低 < なるためじ出る音です。 


音がうるさいとき 

•床巧しっ灯りしています0? 

• 据え付け巧悪<、巧'たついていまだん灯？ 
•背面巧壁などじ当たっていませんな？ 

• 冷蔵庫の周旧に、おぽんなど巧落ちて 
音を化していませんな？ 



故障喔?■ど思すだ 


次のことをお調べください 


全く;ちえないとき 

• 電源プラブ巧抜けていません灯？ 

•ヒューブやブレーカー巧切れていませんな？ 
•停電ではありませんな？ 

よく;をえないとき 

•温度調節を"弱"じしていません灯？ 

• 直射曰光巧当たったり、お< I ごガスしンジ'など巧 
ありませんで? 

•熱いものを入れたり、扉をひんぱんじ開けていま 
せん灯？ 

• 食品を詰めすぎていませんな？ 

• 周旧の風通しはよいです灯？ 

• 扉巧貪品 I こ当たって半開きになっていませんな？ 

• 据え付け後、充分に時間巧たっていますな？ 

(夏場など)ちえるまでに24時間好なること巧あり 
ます。） 

• 夏場の特に暑い時期ではありません灯？（外気温 
巧特に高し^ときじは、冷却力巧低下し、アイスク 
リーム巧柔己な<なったり、ドアポクット①温度 
け高<なったりすること巧'あります。） 

冷蔵室、野菜室で食品が凍結するとき 

• 温度調節を"強"じしていません灯？ 

• 周旧の温度巧日でな下になっていませんな？ 

• 水分のをい食品を、冷蔵室棚の奥に入れてません 
な？ 

庫内のにおいが気になるとき 

• じおいの強い貨品を、ラップをしないで入れてし、 
ませんな？ 

巧面や庫内に水がたまるとき 

• 扉巧貪品に当たって半開き I こなっていませんな？ 



これは故障ではありません 


が側に露が付く庫内に霜、氷、露が付く 

• 周旧の湿度な’高いとき、外側やドアパッキング、 
扉に露巧付<ことびあります。また、扉の開閉 
回数巧をいとき、水分のをい食品を入れたとき 
じ、庫内（特に野菜クース内） 

じ露など付 < ことびあります。 

乾いた巧で巧き取って < ださし、。 

X ドア内側の巧は冷蔵庫の製造 
工程じて断熱ネオを充填する 
際に内部の空気を逃巧すための 
巧です。 

扉を閉めた直後、すぐに扉を開けようと 
すると、扉び重く感じる 

•庫内に入った空気巧急に)ちやされて、 

庫内の圧力び一時的に庫外より低< 

なるためです。 

扉を開けたとさ、モーター音がする 

• を巧運転時に庫内をま日用フアンな回転している 
ためです。 

扉を閉めたとを、他の扉が一瞬開く 

•扉を閉める際の、中の風圧を逃巧す 
ためです。 




を蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる 

•露付き防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため 
で、食品の，時蔵には影響ありません。特に夏場は、 

熱 < 感じること巧あります。 


※背面の巧は、冷蔵庫の製造工程 
じて断熱ネオを充填する際に内部 
①空気を逃な’すため①巧です。 



■な上のことをお調べじなり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上けの販売店にごまを各<だちい。 
アフターサービス じついては、 （ にす23ぺージ）をご覧くだちい。 


ご注意と点検 


このよラな音は故障ではありません 


ノンフ□ン冷蔵庫について/冷凍室の性能/こんなときには • 故障かな？と思ったに 
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移動•運搬のとを 


♦扉巧開なないよラに、テープでしっ方り固定して <ださし、。 

扉の側面に、塗装 (乂タリ ック）巧'施してあるものじついては、テープ① 

下に紙などを当てて、粘着剤が塗装部じつなないよラじして <ださい。 
♦安全上、2人上で運搬して<ださし、。 

♦イラストのよラに扉を上にして運搬して<ださし、。 

♦弓 I き化し式扉の取っ手を、運搬時に使わないで<ださい。破損の原因に 
なります。 

♦車などで運搬の際は、横積みをしないで<ださい。圧縮機の故障の原因 
じなります。 

♦取っ手（手なけ部）をクしーン等で吊己ないでください。落下する恐れ 
なあります。 

♦冷蔵庫底面のシールがは、放熱タカ率を上げるための部品ですので、取台 
ないで < ださし、。 

V ^ 


A 警告 


■ 背面-側面などをぶつけたり傷付けたりしない 

壁内の配管な5冷媒が漏れ化すと、义災•爆発の原因となります。 




お知5せ 
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参転居の場合、周波数日 0/60 HZ (ヘルツ）は共用ですので特別な操作はありません。 

電気の周波数 50/60 HZ (ヘルツ）の異なる化域へ起居される場合でも、本)を蔵庫は両周波数共用で運転しますので、 
特別な操作はむ要ありません。 



保証拽磯?户ビで絡様ご欄窓 □ 


保証書(別添) 


保記書は、おず r お買い上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただき、 

内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、 食品の補償等、商品修理 L ソかの責はご容赦ください。 

, - 保註期間 - 

お買い上げの曰か 61 年間でず。 (ただし、を凍サイクル’庫内;令却器用ファンおよびファンモーターは、巳年間です。） 

なお、保証期間中でちち料になることびありまずので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


を蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。 


転居されるときは 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴービスを受 
けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただをます。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関ずるご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または TEL 01 20-31 21-已8にお問い合 
わせ < ださい。 


修理を依頼されるときは（出張修理） 


21ぺージにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上 
げの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下の 
ことをお知らせください。 


品 る 

日立冷まを蔵庫 

型 式 

R - Z 370 

(冷蔵室ドア内側の銘板に記載され、 
、ている型式をお知5せ<ださい。ノ 

お買い上げ日 


故障の状況 

でさるだけ詳しく 

ご住所 

付近の目印等ちお知らせ< ださい。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問を望曰 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださまず。 

■ 保証期間び過ざているとさは 

修理ずれば使用できる場合には、ご希望により修 
理させていたださまず。 

■修理料金のし<み 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されていまず。 


※型式は保証書にも記載されていまず。 


图 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業に 
かかる費用です。技術者の人件費、巧術教育費、測定機 
器などの設備費、一般管理費などび含まれます。 

^修理に使用した部品代金です。その他修理に 

la 付帯する部材などを含む場合ちありまず。 

圓 

商品のある場所へ技術者をお遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


お客様ご相談窓 □ 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不日月な点は下記窓□にご相談くださし)。 


修理など アフター サー ビスに 関するご相談は 
エコー センターへ 


TEL 〇 
FAX 〇 


20-3 

20-3 


2 1-68 

2 1-87 


(受付時間）日： 00〜19:00 (3 巨已曰） 
携帯電話、 PHS か日ちご利巧でさまず。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 〇 1 20-3 12 1-11 
FAX □ 1 20-3 12 1-34 

设付時間）9:00〜17:30旧〜お . 9:00〜 17:00( 日’ネ兄日) 
年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からちご利用できまず。 


♦ r 持込修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にてを地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
♦ お客様び醉社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていた 
だ < ことびあ0ます。 

♦ ご相談、ご巧頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し巧応させていただくことびあります。 
• 修理をご巧頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキをを付させていただくことびあります。 


移動•運搬のしかた • 保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓 □ 


ご注意と点検 
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